WILHELM MEYERHOLZ ‚ 
Feuerwehr-, Polizei- und Militär-Ausrüs tungen 


Sonderheit: Hanf- und Flachsschläuche, roh u. gummiert 
Spiral-, Sauge- und Druckschläuche 


Gegründet 1893 | HANNOVER Am Schiffgraben 27 u. 27a 
An den Flugrlatz 
Telefon: 32887 u. 3 3987 
Telegrammadr 5 
E 1 b i n 8 * Were Hannover Amschiffgraben 
6— Bank-Konto: A. Splegelberg 
Postscheck-Konto: 243 Hannover 
Codes: Rudolf Mosse. 
A. B. C. A th u. 5 th Ed. 
IHRE ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM MEINE ZEICHEN TAG 
1.6. 34 


Es handelt sich heute darum, dazu beizutragen, 
dass auch weiterhin die Wirtschaft angekurbelt bleibt. 
Jeder Bedarf, der in den nächsten Monaten bei Behörden 
vorhanden ist, sollte daher weitgehendst schon jetzt 
vergeben werden. 


Ueber die Bezahlung wird stets mit mir in irgend- 
einer Form eine Vereinbarung sich erzicolon lassen. 


Obendroin kummt abor noch hinzu, dass niomand 
weiss, wio die Proislage wird, da ja boi Hanfschläuchen 
für einzelne Ausführungon absolut nur ausländische Roh- 
stuffo vorwandt wordon können. 


Wico bek&önnt, bin ich seit vielen Jahron Lioforent 
vicler Roichswchr- und Marinebchörden und sunstiger staat 
licher, provinzialor und kommunaler Verwaltungen. 


Ich üborreiche Ihnen daher anbci je cin Formular 
meinor boidon Nottupreislisten 1 G und 1 R für 8 


£cwebte, ruhe und gummierte Feuerlöüschschläuche 


und weiter je eine Preislisto N2 137 über tragbare Fouer- 
wehrleitern, wofür’ich stets Sunderengebut oinzuholen bitte 
und oino Armaturen-Auszugsliste Ng 108. 


Dio Preise der Liste Ng 1 d, 1 R, sowie 108 ä 
stellen Nettupreiso dar, worauf keine weiteren Ermässigun-. 
gon gogeben werden können. Ich bin aber beroit, Ihnen 
| insuforn Vorteile zu bieton, dass ich boi Barzahlung moineor 
Rochnungen innorhaib 10 Tagon ab Rechnungsdatum 4% und 
| innorhalb 30 Tagon 2% Skonto vorgütc. 


Angebote verstehen sich bis zur endgültigen Bestätigung freibleibend. Zahlungs- und Erfüllungsort ist Hannover. 


j bit to wonden. 


„Jede Feuerwehr ist stolz auf ihre Schläuche von Meyerholz!“ 


- D e i 


Blatt II 


Würdon Sio also dio Qualität 


Pono Bewcbte Hanfflachs -Komb NEATLTIUNSS 


Ausführung Fouerwchr-Kumbinatiun D 3, genurmt Marke I, 


ten Möglichkeiten = ca. 5} Pfg., sodass der Motorprcois 
nur noch ca. RM 1.30,5 soin würde. | 


Im gleichon Verhältnis können Sic sich Jetzt 
allo Proisc dor verschiodenen Qualitäten und lichten 
Weiten selbst leicht eusrechnen, 


Bei diosor Gologenheit orkläre ich, dass sänt- 
liche von mir in den Handel gobrachten Schläuche nach 
den Nurmon des Roichsvoreins Doutscher Fouorwchr-Ingo- 
nieure horgestellt werden und ich Obondrein für jodon 


von mir in don boigofügton beiden Proisliston angogobe- 
nen At. Druck volle Garantio übernchno. 


Ausserdon lioforo ich stots franku Frachtgut 
Joder doutschen Impfangsstatiun. 


| Ich empfchlo Ihnen in orstor Linio,dio Quali- 
tät Feuerwohr-kKonb. D. 3, genormt Marke I goolgnot für; 
16 At.Druck zu bostollon, da dioso Schläuche don huch- 
ston Ansprüchen gogos 059 im Fallo oines Brandos sol- 
cho auch dann andoron staatlichen und stäätischon Foúor- 
wchron boi Knappheit doron Schlauchmatorials zur vor- 


fügung gostollt wordon künnon, gueh wonn selg pino. 
MWäurepritzo bositzon sullten, 2 = 


Mit bostor Empfohlung 
und mit doutschon Gruss 
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mit Flachsschuss und Flachskanten und mit 3x2fachor Kotte, 
garantiert für 16 At.Druck bestellen, su wäre dor S 
1. Netto-Preisliste Na 1 R für 45 mm 1. V. RA Lues 


Lua 2 Kassaskonto bei Ausnutzung dor unstohend genann- 


WILHELM MEYERHOLZ 


Feuerwehr-, Polizei- und Militär-Ausrüstungen 


G N Sonderheit: Hanf- u. Flachsschläuche, roh u. gummiert; Spiral-, Sauge- u. Druckschläuche 


Gegründet 1898 HANNOVER Am Schiffgraben 27 u. 27a 
BERN X am 


Preisliste Nr. 137 über tragbare Feuerwehrleitern 


Feuerwehrleitern kauft man nur bei Speziallisten. Meine Leitern sind aus bestem Material herge- 

stellt, die Holmen aus bestem Kiefernholz, die Sprossen aus la Eschenholz und jede Leiter ist mit 

der entsprechenden Anzahl Verbindungsschrauben versehen, wodurch die Haltbarkeit wesentlich erhöht 
wird, Die Holzteile sind natur- die Eisenteile schwarz-lackiert, 


Feuerwehr-Schiebeleiter 
(zweiteilig) 


No. 21014 mit Stützstangen m. Universalgelenken 
No. 21024 ohne Stützstangen. 


Holmen aus astreinem, ausgesuchtem Kiefernholz. Sprossen aus Eschen- 
holz. Mit eisernen Zwingen, Fußspitzen, selbsttätigen Einfallhaken, la 


Aufzugsseil und Laufrollen, 


Auf Wunsch werden die Leitern mit Aufschrift versehen, 


Länge in Metern | 8 9 | 10 11 | 12 
Preis RM |! | | 
No. 21014 | | 
85 BE Se EIER VA EEEE NSA 
No. 21024 | 
Zubehör: 

No. 21034, Querholz mit 1 Spindel und Spitze . . RM... 
No. 21044, 335 E A a | 
= No. 21154, Auszug der Leiter durch Kurbelgetriebe mit 
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Nr. 21054 Nr. 21064 Nr. 21074 Nr. 21084 Nr. 21114 
Hakenleitern e, 
No. 21044 Neue Berliner Art mitSprossenhülsen nach DIN Norm 


No. 21054 Dieselbe ohne Sprossenhülsen . „ 
No. 21064 Lenz’sche Art 
Zubehör: eidg.... 8 Mehrpreis R 


Stahldrahtverspannung verzinkt. 4 % p. Leiter 
5 FFF p. Leiter 


Duraluminhaken , 


Anstelleitern m. Fuß- und Kopfbeschlag S8 ETEN 3 m. lang 55 
JJJJJJJ%%%%%%%0%0%% DM TE O E EE EN RM per Stück 
N8..21084 mit: Stützen: m Unversalgelenken: |... n AS aed ao aeaea 8 
Dachleitern 
No. 21114 Sprossen eingelassen und verschraubt . . . s +à am anoe RM d. Stück 
No. 21124 N $ und durch Überbänder gesichert 3 m lang, RM. p. Stück 
aner m: Seinen 8 2! m lang, RM.. BAN Te p. Stück 
o u p. Stück 


No. 21204 Steckleiter, bestehend aus einzelnen Teilen von je 2 m Länge, die bis zu 5 Stück zusammen- 


gesteckt werden können. Das untere Teil ist mit Eisenspitzen beschlagen, das obere Teil mit 
Rollen versehen. Gesichert werden die aufgesteckten Teile durch Feststeller. 


4 6 10 m Gesamtlänge 
2 |3 |4 | 5 Einzelteile _ 
en = | RM p. Leiter 
No. 21214 Drahtseilverspannung zur Steckleiter, zum Schutz gegen Durchbiegen, 
Mehrpreis RM... p. Leiter, 


Alle übrigen Leitern auf Anfrage. 


Zahlungs- u, Erfüllungsort ist Hannover, 


Feuer riohr-Arnsturen_Auszugsliste NA. 108 : Cá 


Die nachstehend aufgeführten; Preise verstehen sich ab hier 
‘ausschl.Verpackung, Sofern Feuerlösch-Hanfschläuche gleichzeitig u 
mit bestellt werden, Zindet Frankol 1ef erung jeder deutschen Eunpfangs“ | 
station statt. Die Lieferung erfolgt meistens sofort ab Lager, 
sonst innerhalb genz weniger Arbeitstage. Bei Bedarf in allen nicht Sa 
aufgeführten Armaturen erbitte ich Gelegenheit,,konkurrieren zu können. 


Messi. ng: “Normal Din: Xu upplungen, vollständig gepresst System Sturz, 
a 23 


RM 2 35 275 2.80 3.10 330 5.50 B. 30 8. 80 5 per Dan 


eee Kopf gepresst, Tülle Setzus gen, | z 
456 4.80 „ 


en mit Nornal gewinde für | RER „ 


ö 4 un 52 mm Laa Schlauch 
RM 5 


3.45 4.30 netto P. Verschraubung 


Anschlusstücke, &inersgits Normalkupplungsanschluss (System Storz), 
andererseits Gas-Innen- Oder Gas-Aussengewinde für 


AL. 52 -60 75 mm! W.3chlanech | 
RM 3,15 2.30 3,86 4.30 por Btück Botu a 
Vebergangsstücke Sturz 52 mm auf Feuervehrgewinde RM205 p. Stk. A Ta 


Strahlrokre. erstklassige Ausführung, das Zunische Zwischenrohr 
n.Hanfkordelumwicklung rot lackiert, 


ichte Schlauchweite AA 52 65 75_ mm 


; ; EDER IN 
200 mm lang A 6.60 6.70 -- ar A. r o o 
500 „ „ RH 6560 63585 8,15 „ 
600 » 2 RAM 10.58 10 „ 
Mehrpreis = Absperrhahn an Mundstück | Er 
mm 1.Schlauc 65...75. mm 1.Schlauchws a 
M 4.10 | | RM 7.20 | a 
Mehrpreis für Melia Terassennunästück, En 
38, 44 v.50 mm 1.Schlauchw, = I- 65. 75 mm l Schlau ng N 
AM 265 | RM 4% 35 | 


Fenerhönnn; am Einlauf mit Anssenkewinde, der schräge Auslauf mit 
pplungsanschiuss, Ausführung in Messing, Handräder in Eisen, 
Gewinde em Banlauf 15 ign 1 13 29 2 ; 39. 
passend f. Le schrauchw. | 8 e 3 í 
8.15 Ds 40 15.175 33.— 


RM. 6» 90 7s 808. 
Schlauchverschraubungen mit langen Tüllen (Gewinde ist bei 
r Bestellung anzugeben oder Muster einzusenden) 
— x n RE > | | a 
RM 4.70 6.60 8:40 8.70 9.30 10% 80 3.25 14.50 17% 50 23.50 31.26 


Verteilungsstücke ‚der Einlauf ud. Ausläufe m.Köpplungsenschlüssen | 
Ohne Absperrung mit 1.Verschlusskappe, die Ein- und Auslässe | 


2, 


für 44 Oder 52 mm Schlauchw.passend % a „ a RM 10.60 a. str. 
Eingang mit 65 Od. 75 mm Anschluss, aie Ausgängo 
mit 44 Oder 52 mm Anschluss 's h e e e % u ee A 
3 mit 100 mm, Ausgänge m. 44 oder 52 um „ „ „ RM 24. „ r 
Die Ausgänge mittels Schiebepventile absperrbore N 
in den verschiedenen Ausführungen 16. Sonderan Trage 

* 
Ersatz- -Gunmidichtungspi: 


40 15.60 19.25 8 « — für 100 stück. 
. | ri ee 


RM 9807. T. | 
„5 mM Wilhelm Mey er h O1 . 


Wilhelm Meyerholz, Hannover 


Feuerwehr-, Militär-, Polizei- und Sanitätskolonnen-Ausrüstungen 


Sonderheit: Hanf- und Flachsschläuche, roh u. gummiert. Spiral-, Sauge- u. Druckschläuche 


Am Schiffgraben 27 u. 27a 


Gegründet 1893 40jährige Spezialerfahrung 


Drahtwort: Meyerholz Hannover Amschiffgraben. Fernsprecher: Nr. 32887 und 33987 SGeschäftszeit: 8—18 Uhr, Sonnabends 8—16 Uhr 


Bank-Konto: Bankhaus A. Spiegelberg, Hannover. Postscheck-Konto: Hannover Nr. 343 Codes: Rudolf Mosse, A. B. C. 4th u. 5th Ed. 


Netto-Preisliste „Nr. 1R“ 


gewebte rohe Schläuche für Feuerlösch- und andere Wasser-Leitungszwecke. 


Meterpreise in Reichspfennig. 


Gültig ab 10. April 1933. == Die Preise In Fettdruck beziehen sich auf dle laut Normblatt DIN FEN 106 genormten Schlauchgrößen. 


—— — 


| 
Nummer: j 3 2ͥuĩ0 11 2 3 rd 
TORE Flache Breite: 26 | 33 | 42 | 45 | 52 | 58 | 65 | 73 | 78 | 85 | 92 | 98 | 105 112 |120 125 |130 |137 |145 |153 161 mm 
Lichte Weite (S): 15 20 29 28 32 36 40 45 48 52 56 60 65 69 75 78 82 86 90 95 | 100 mm 
A. Rohe gewebte Hanfschläuche: 
Qualität: „Prima“ (niht genormt), geeignet für 6—8 at Druck: 
für geringe Beansprudiung (Wasserleitungszwede). . . . . 52 56 62 69 75 82 88 9 102 111 121 131 144 157 170 | 187 | 206 226 | 246 287 328 
„W. H. Z.=Super“, für Feuerlösdizwecke nicht genormt, für 10 at 
Druck vorgesehen, bis 52 mm dd 62 66 73 81 89 97 104 112 120 | 131 — — — — = ea EN re 7 =” 775 
„Doppel⸗3“ (genormt, „Marke II“), mit 3X2 faher Kette, für 
1 ᷣ ./, ͤᷣͤ KK. / TE E 69 74 82 91 100 108 117 126 134 147 | 160 | 173 190 208 225 | 247 273 299 325 379 433 
B. Rohe gewebte Hanffladıs-Kombinationsschläuche: 
Qualität: „Feuerwehr⸗Kombination“ (genormt, „Marke II)), 
mit Flachsschuß u. Fladiskenten, für 12 at Druck, bis 52 mm Ø | 69 74 82 91 100 108 117 126 134 147 — ire E 3 3 E 7 m 7 83 y 
„Feuerwehr⸗ Kombination D 3“ (genormt, „Marke 1“), mit 
Flacsshuß u. Fladiskanten; m. 3 X 2 facher Kette, für 16 atDruk | 75 80 89 98 |108 |117 |126 136 145 |159 173 187 206 225 243 267 295 323 351 410 468 
C. Rohe gewebte Flachsschläuche: 
Qualität: „Prima⸗gelb“ (nicht genormt), mit 2X 3 facher Kette; 
nn s N Senn e e . EI . H 
„Super⸗gelb“ (niht genormt), geeignet für 16 at Druk . . . 90 95 107 118 129 140 152 163 174 191 208 225 247 270 292 320 354 388 421 491 562 
D. Silberflachsschläuche: 
„ ß en. er SR 116 128 140 | 152 164 | 176 189 207 225 | 243 268 292 | 316 | 347 | 383 420 456 | 532 608 | 


l In Gerbsäure imprägnierte oder gefärbte rohe Schläuche: 10% ͤ Aufschlag. II. Mit Ausnahme der Fladısschläucde sind sämtliche Qualitäten roher Drukschläuce für 12 und 16 at Druck durch Vereinbarungen der deutschen Hanfschlauch- 
webereien mit dem deutschen und Preußischen Feuerwehr-Verband, der Arbeitsgemeinsdiaft der oberen Feuerwehr-Aufsihtsbeamten, dem Reidisverein Deutscher Feuerwehr-Ingenieure genormt nah DIN FEN 106 und 1106. Die 


Qualitäten unter 12 und über 16 at Druck sind nicht genormt. Diese Preisliste hebt alle bisherigen Preisverzeichnisse und Angebote auf. Angebote verstehen sidi bis zur endgültigen Bestätigung als freibleiben 


Zahlungs- und Erfüllungsort ist Hannover. 


Wee 


Die von mir in den Handel gebrachten vorstehend beschriebenen Schläuche sind nach den Normen des Reichsvereins 
deutscher Feuerwehr-Ingenieure hergestellt und ich übernehme für den jeweilig von mir angegebenen at Druck volle 


Garantie, was zu wissen, für Sie von Vorteil ist. 


— nn 


15 


Jede Feuerwehr ist stolz, auf ihre Schläuche von Meyerholz. RE Ta N RN RER ð V 


ER wi: 
„ 


Wilhelm Mevyerholz, Hannover 


Feuerwehr-, Militär-, Polizei- und Sanitätskolonnen-Ausrüstungen 
Sonderheit: Hanf- und Flachsschläuche, roh u. gummiert. Spiral-, Sauge- u. Druckschläuche 


Gegründet 1893 | 40 jährige Spezialerfahrung Am Schiffgraben 27 u. 27a 


Drahtwort: Meyerholz Hannover Amschiffgraben. Fernsprecher: Nr. 32887 und 33987 Geschäftszeit: 8—18 Uhr, Sonnabends 8—16 Uhr 
Bank-Konto: Bankhaus A. Spiegelberg, Hannover. Postscheck-Konto: Hannover Nr. 243 Codes: Rudolf Mosse, A. B. C. 4th u. 5th Ed. 


Netto-Preisliste „Nr. 1 G“ 


innen graugummierte, außen rotgegerbte oder rohe gewebte Schläuche nadi Ihrer Wahl. 


Gültig ab 10. April 1933. Meterpreise in Reichsmark. 


für Lichte Weite (ch mm 


Sorte: DE a NS ER N FL ET EN WIR A EROI E G UNE E E Tell. © Ve al) a ER EEE TE RER Ne: IE RE Ft 
at: 13/14|15/16/17/18|19/21 29/93 24/05 06128109131 32/33 34/36 37138 39/40 4114243145] 46 147148 4050518546 5715859161 162163104165 666800 7727 7407776 70 818465 90 | 100 


A. Hanfsdiläuche: 


APEA a FR EA, 10 —.62 — 68.75 —.82)—.89—.96| 1.03| 1.11 1.19 1.25 1.35 1.43 1.51| 1.60| 1.69| 1.78| 1.87 1.96| 2.05 2.13| 2.27 2.40| 2.53| 2.67| 2.85| 3.02 3.20| 3.38| 3.56| 3.91| 4.22| 4.67 
„Extra-Prima“ ........ 12 —.65 72 78 —.86 —,93| 1.01 1.08 1.17 1.25 132 1.42 1.50 1.59 1.68| 1.77 1.87 1.96| 205| 2.15 2.24 2.38| 2.52 2.66| 2.80| 2.99| 3.17| 3.36| 3.55| 3.73| 4.11| 4.43| 4.90 
„Extra-Prima-Verstärkt“ . . .| 16 68.75.82 90 —.98 1.06| 1.13 1.22) 1.31| 1.38| 1.49| 1.57 1.66| 1.76| 1.86| 1.96| 2.05 2.15| 2.25| 2.35| 2.49| 2.64 2.79| 2.93| 3.13| 3.33| 3.52| 3.72| 3.91 4.30| 4.65| 5.14 
„Köper hanf. 16 —.72 —.79 —.86 —.94 1.02 1.10 1.19 1.28 1.37 1.44 1.55 1.65 1.74 1.84 1.94 2.05 2.15 2.25 2.35 2.45 2.61, 2.76 2.91, 3.07 3.27 3.48 3.68 3.89 4.09 4.50 4.86 5.37 


B. Hanf ⸗Ramie⸗Sciläuche: 
„Köperhanf mit Ramieschuß“ . 16 1.05 1.15 1.26 1.38 1.50 1.62 1.74 1.87 2.01 2.11 2280 2.41 2.55 2.70 2.85 3.00 3.14 3.29 3.44 3.59 3.82 4.04 4.27 4.49 4.79 5.09 5.39 5.69 5.99 


6.59 7.11 7,86 


C. Fladis- Schläuche: 
1.60 1.73 1.85 1.95 2.10 2.22 2.35 2.49 2.62 2.76 2 90 3.04 3.18 3.31 3,52 3.73 3.930 4.14 4.42 4.69 4.97 5.25 5.52 6.07 6.56 7.25 


eee e 416 —.97 1.06 1.16 1.27 1.38 1.49 g \ 
33 20 1,05 1.15 1.26 1.38 1.50 1.62 1.74 1.87 2.01 2.11 2.28 2.41 2.55 2.70) 2.85 3.00 3.14 3.29 3.44 3.59 3.82 4.04 4.27 4.49 4.79 5.09 5.39 5.69 5.99 6.59 7.11 7.86 
„Original-Ideal- Flachs . . 16 —-97| 1.06 1.16 1.27 1.38 1.49 1.60 1.73 1.85 1.95 2.10 2.22 2.35 2.49 2.62 2.76 2.90 3.04 3.18 3.31 3.52 3.73 3.93) 4.14 4.42 4.69 4.97 5.25 5.52 6.07 6.56 7.25 

D Voll-Ramie-Schläuche: 
„Köper⸗Ramli ee 16 1.23 1.35 1.47 1.61 1.76 1.90 2.04 2.19 2.35 2.47 2.67 2.830 2.980 3.16 3,33 3.51) 3.69 3.860 4.04 4.21 4.48 4.74 5.— 5.27 5.62 5.97 6.32 6.67 7.02 7.72 8.34 9.21 
„ Er Se A N 20 = 1.44 2 Br 1.87 2.02 2.17 2.34 2.51 2.64 2.85 3.01| 3.18| 3.37 3.560 3.74 3.93 4.12 4.31| 4.49 4.77 5.05 5.34 5.62 5.99 6.36 6.74 7.11 7.49 8.24 8.89 9.83 
| 

I. Vorstehende Preise verstehen sich für „Mandon-Gummierung“. II. Für „lösungsgummierte“ Scläuhe werden 10°/, Aufsdilag beredinet. Be 


Diese Preisliste hebt alle bisherigen Preisverzeichnisse und Angebote auf. Angebote verstehen sidi bis zur endgültigen Bestätigung als freibleibend. Zahlungs- und Erfüllungsort ist Hannover. 


Die von mir in den Handel gebrachten vorstehend beschriebenen Schläuche sind nach den Normen des Reichsvereins 
deutscher Feuerwehr-Iingenieure hergestellt und ich übernehme für den jeweilig von mir angegebenen at Druck volle 
Garantie, was zu wissen, für Sie von Vorteil ist. 


— 2 Jede Feuerwehr ist stolz auf ihre Schläuche von Meyerhoiz. 


